EDWARD 


y 


CHECHLINSKI 


mgr inż. konstruktor 


przeżywszy lat 60, zmarł dnia 3 kwietnia 1965 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 5 bm. o godzinie 1350, 


o czym zawiadamia pogrążona w smutku 
Rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 6 bm. o godz. 8'380 rano w kościele 
parafialnym OO. Pijarów w Rakowicach. 
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